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ODS 6: Água potável e saneamento, metas e situação no Brasil
O ODS 6, Água potável e saneamento, é o sexto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele pede: “assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos”, até 2030.
As metas
	Meta	O que pede (ONU)	No Brasil (Ipea)
	6.1	acesso universal e igual à água potável segura	água para consumo humano segura e de preço acessível para todos
	6.2	saneamento e higiene adequados para todos e fim da defecação a céu aberto, com atenção às mulheres, às meninas e a quem está em situação vulnerável	igual à da ONU
	6.3	melhorar a qualidade da água, reduzir a poluição e cortar pela metade as águas residuais não tratadas, aumentando a reciclagem e o reúso	fala da água dos rios, lagos e aquíferos e do reúso em escala local
	6.4	usar a água com mais eficiência em todos os setores e reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez	igual à da ONU
	6.5	gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive com os países vizinhos	em todos os níveis de governo, com cooperação entre países
	6.6	proteger e restaurar, até 2020, os ecossistemas ligados à água (montanhas, florestas, áreas úmidas, rios, aquíferos e lagos)	acrescenta reduzir os impactos da ação humana
	6.a	ampliar a cooperação internacional com os países em desenvolvimento em água e saneamento	inclui a gestão dos recursos hídricos
	6.b	fortalecer a participação das comunidades locais na gestão da água e do saneamento	priorizando o controle social, como os comitês de bacia

Fonte: Ipea, ODS 6, com o texto da ONU e o do Brasil lado a lado.
Como está o mundo
	Medida	Número	Fonte
	Pessoas sem água potável gerida com segurança	2,1 bilhões, uma em cada quatro, pelo relatório de 2025, com dados até 2024; 106 milhões bebem água direto de rios, lagos ou açudes, sem tratamento	OMS e Unicef, 26/8/2025
	Pessoas sem saneamento gerido com segurança	3,4 bilhões, pelo mesmo relatório; 354 milhões ainda fazem as necessidades a céu aberto	OMS e Unicef
	Cobertura de água potável segura nas áreas rurais	60% em 2024; era 50% em 2015	OMS e Unicef
	Esgoto doméstico tratado com segurança	56% em 2024	ONU, Relatório dos ODS 2026, ODS 6 (PDF)
	Estresse hídrico (água retirada em relação à disponível)	média de 18% em 2023; cerca de 10% da população vive em países com estresse alto ou crítico	ONU

Como está o Brasil
O Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020) mudou a Lei 11.445/2007 e manda os contratos garantirem, até 31 de dezembro de 2033, água potável para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% (Planalto).
	Medida (2024)	Número	Fonte
	População com abastecimento de água	84,1%; mais de 30 milhões de pessoas sem água potável	SINISA, pelo Instituto Trata Brasil, março de 2026 (PDF)
	População com coleta de esgoto	56,7%; cerca de 90 milhões de pessoas, 43,3%, sem coleta	SINISA, pelo Trata Brasil
	Esgoto gerado que é tratado	51,8%	SINISA, pelo Trata Brasil

O esgoto e o tratamento em detalhe estão em Esgoto e saneamento básico.
Você sabia?
Em 2024, o mundo gerou cerca de 332 bilhões de metros cúbicos de esgoto doméstico, e só 185 bilhões, pouco mais da metade, foram tratados com segurança antes de voltar para a natureza, pela ONU (ONU (PDF)).
Termos vizinhos

	Agenda 2030 e os ODS (link).



	ODS 3, Saúde e bem-estar (link).



	Escassez de água (link).



	Esgoto e saneamento básico (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que é o ODS 6? O sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: garantir água e saneamento para todos, com gestão sustentável, até 2030.
 
 Quantas metas tem o ODS 6? Oito: de 6.1 a 6.6 (água potável, saneamento, qualidade da água, uso eficiente, gestão integrada e ecossistemas) e 6.a e 6.b (cooperação internacional e participação das comunidades).
 
 Quantas pessoas não têm água segura no mundo? 2,1 bilhões, uma em cada quatro pessoas, pelo relatório de 2025 da OMS e do Unicef, com dados até 2024.
 
 Qual é a meta do Brasil para o saneamento? 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033, pelo Marco Legal do Saneamento. Em 2024, eram 84,1% com água e 56,7% com coleta de esgoto.
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